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भाग - खण्ड 1 

[PART I - SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकारनामयों मोर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा सामों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non -Statutory Roles, Regulations , Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Sapreme Court ) 


खेल से अधिक के लिए प्रति हेक्टर अपवा उस के किसी 
अंश के लिए 25/- रूपए बशर्ते कि पट्टेधारी केवगैर 
किराया अथवा रायलटी दोनों में जो राशि में अधिक हो 

परन्तु वोनों नहीं, भदा करे । 
( 8 ) पायोग केन्द्रीय सरकार को इस पट्टे के अधीन प्रायोजित परि 

जालनों के प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप से भूमि के सतही क्षेत 
का उपयोग करने के लिए , ऐसी दरों पर सतही किराया प्रवा करेगा , 
जो भू राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन योग्य पीर मूल्यांकित उपकरों 
से अधिक नहीं हो जैसा कि समय यमय पर केन्द्रीय सरकार arरा 

विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
( 9 ) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी 

को मर्ष वार्षिक रायलटी की प्रवायगी करेगा । 
( 10 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर तत्काल से तेल एवं प्राकृतिक 

गैस के अन्वेषण और उत्पादन के दौरान पाये गये सभी खनिज 
पदार्थों के सम्बन्ध में भवैज्ञानिक प्रकिड़ों के बारे में एक पूर्ण 
रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छ : महीने में केन्द्रीय सरकार 
को सभी परिचालनों, येधन और उत्पावन के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से सूचना देगा । 


पट्रोलियम मन्त्रालय 
मई दिल्ली ,दिनाक 10 अक्तूबर, 1985 

प्रादेश 
सं० मो . 12012/ 76-प्रोर - ट्रोलियम पौर प्राकृतिक गैस नियम 
1959 के नियम 5 के उप -नियम ( 1 ) की धारा ( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग , देहरादून 
(जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा ) को मेसिन प्रपटतीय क्षेत्र में 498 . 75 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण के लिए जनवरी 1987 
के प्रथम दिन से 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे की स्वीकृति देती है जिसके विवरण 
इस मादेश से संलगन अनुसूची ( क ) में दिए गए हैं : 

2. खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शो पर है : -- 
( 1 ) खनन पट्टा केवल पैट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा । 
( 2 ) यदि अन्वेषण के दौरान पैट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य खनिज 

पदार्थ पाये गये तो प्रायोग सम्पूर्ण ब्यौरों सहित उसे केन्द्रीय सर 

फार के ध्यान में लायेगा । 
( 3 ) ( i) समस्त अपेक्षित तेल तथा केमिंग हेस फसेट पर 61 

रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार 
धारा निर्धारित की जायेगी । 
( ii ) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में रायल्टी की दरें ये होंगी जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेंगी । 
( iii ) रायल्टी की अदायगी पेट्रोलियम मंत्रालय, नई विल्ली के 

वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी । 
( 4 ) प्रायोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के अन्दर 

पिछले माह में प्राप्त समस्त प्रशोधित तेल की माना, केसिग है 
करेन्सेट पौर प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका मूल उचित मूल्य 
वने वाला एक पूर्व और उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को 
भेगा। यह विवरण अनुसूची " ख " में दिए गए प्रपन में भरकर 

पेना होगा । 
( s ) पायोग पैट्रोलियम पीर प्राकृतिक गैस निगम , 1959 के नियम 

13 की अपेक्षामों के अनुसार 20, 000 रुपए की धन राशि 

प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा । 
( 6 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार के पास 20000/ - रुपए तक की 

राशि प्रारम्भिक खचों को पूरा करने और 500/- रूपए तक 
की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टी फीस के रूप में 

जमा करायेगा । 
( 7 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धारित 
बार्षिक रोड फिराया प्रवा करेगा : -- 

इससे सम्बन्धित एक भाग के लिए पहले 100 वर्ग किलो. 
मीटर के लिए प्रति हेक्टर भषवा इसके किसी प्रंश के 
लिए 12 . 50 रुपए मौर प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर 


( 11 ) मायोग समुद्र की तलहटी पौर/ अथवा उसके धरातल पर भाग 

लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा माग 
बुझाने के लिए हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा 
साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/ अथवा सरकार को 
उतना मुआवजा देगा जितना कि प्राग लगने से हुई ताकि हानि के 
मारे में निर्धारित किया जाएगा । 


( 12 ) इस खमन पट्टे पर तेल पोत्न (नियंत्रण एवं विकास ) अधिनियम 

1948 ( 1948 का 53 ) पौर पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस 

नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 
( 13 ) पायोग किड़ों का संकलम भारत में करेगा । 
( 14 ) प्रायोग समुद्री विज्ञान प्रांकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा । 
( 15 ) प्रायोग आंकड़ों का एक पूरा सेट पीफ हाइडोग्राफर, देहरादून 

को निशुल्क सप्लाई करेगा । 
( 18 ) विवेशी जलपोत/रिंगों का वास्तविक रूप में काम में लाने से 

पहले विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा मुख्य नौसेना 
बेस पर नौसेना मुरक्षा निरीक्षण किया जाता है प्रायोग प्रत्येक 
जल पोस/ रिंग की किस्म , वजन, प्राकार मावि के सम्बन्ध में 
विवरणों की माठ प्रतियां मौसेना मुख्यालय को उनके बेस पर 
पाने से छः सप्ताह पहले भेजेगा । ताकि विशेषज्ञों की समय पर 

प्रतिनियुक्ति हो सके । 
( 17) प्रायोग पेट्रोलियम खनन पट्टे की और को केन्द्रीय सरकार द्वारा 

स्वीकृति फर्मा के रूप में कार्याम्पित करेगा । 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 9, 1985 ( फातिक 18, 1907 ) 


[ भाग 1 - - 


( 18 ) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया, रायल्टी, कर, फोस 

पोर मन्य धनराशि बकाया भूमि राजस्व के रूप में वसूल को 


जाएगी । 


मन सूची "क " 


निर्मशोक निम्न प्रकार है : 
प्रमोश 19°00 00 " एा से 13°31 " 30°. 6* एन 
रेखांश 71°52 " " ई से 72°13 " 00 " t 
दरमी सूची : 
भूमि में महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग दूरियां : 

बम्बई - 101 किलोमीटर 
बेसिन - 88. 6 किलोमीटर 
मेहिम - 85 . 5 किलोमीटर 
तारापुर -- 90 . 3 किलोमीटर . 


498 . 75 वर्ग किलोमीटर के "जी० एच० आई० जे " प्यााटों द्वारा निविष्ट 
फोटको खनन पट्टे के लिए विचार में लिया गया है । 


अनुसूची - - 
प्रशोधित तेल, मेसिंग काम्लेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्सावन तया उनके मल्य सहित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम भग्वेषण लासस । 

वर्ग किलोमीटर । 
माहतथा वर्ष 


फुज प्राप्त किलो लोटरों को सं . 


टिप्पणी 


मारहार्य रूप से खोये प्रयवा 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाये 
मी० टनों की संख्या 


क - प्रशोधिस सेल 
केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अनुमोदित पेट्रोलियम 
प्रग्वेषण कार्य हेतु 
प्रयोग किए गए मो . 
टनों की संख्या 


कालम 2 और 3 को घटाकर 
प्राप्त मोटनों की संख्या 


_ 2 


3 


5 


प्राप्त किए गा फुल मो० टनों की सं . 


टिप्पणी 


ख - - कैसिंग है कोन्सेट 
प्रारिहार्य रूप से खाये । केन्द्रीय सरक र मारा 
प्रमषा प्राकृतिक जनःशप अनुमोदित पेट्रोलियम 
को लोगये मो० टनों को सेवा प्रवेष्ण का.ये ऐतु प्रयोग 

किए गए, मी० टनों को 
संख्या 


कालम 2 और 3 को 
घटाकर प्राप्त मो० 
नौ को संख्या 


- - -- 


4 


__ 


इस प्राप्त मन ठन मोटरों की संख्या 


टिप्पणी 


परिहार्य रूप से भोपे प्रया 
प्रायतिक जलाशय को लौटाये 
गए घन मीटरों को सख्या 


ग - - प्राय:तिक गैस 
केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अनुमोदित पैट्रोलियम 
कम्वेषण कायं तु पयोग किए 
गए पन मोटों की संममा 


फालम 2 और 3 को पटाकर 
प्राप्त धन मीटरों की संख्या 


. 


A 


... 


3 


एतदद्वारा मैं , श्री - - -- -- 

-- - - सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता है कि इस विवरण में दी गई सुपर 
पूर्व करेग सर मोर सहो है, उसे सही समझते हुए मैं शुश अनाःकरप से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता । 

हस्ताक्षर- .-- - - ---- - - -- -- 


भाग - खण्ड 1 ] 
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भादेश 


क्षेत्र के किस भाग को छाड़ दो को समय सरकार को दो माउ के नोटिस के 
घाव होगी । 


विषयः -- पार-II संरचना में 40 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए तेल एवं 

प्राकृतिक गैस प्रायोग ( बो० प्रो० पी०) को पेट्रोलियम अन्वेषण 
लाइसेंस की स्वीकृति । 


( ज ) पायोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल वेल तया 
प्राकृतिक गैत प्रत्येपण के अन्ततः पारे गए 

सामायो मे संबंध 
में भूशानिक मांकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिसोर्ट गुप रूम से देगा तया हर 
छ: महोने में निश्चित हासे के मोर सरकार को सता पारवाला व्या 
तया अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा । 


सं० पो - 12012/ 36/ 84- प्रो० एन० जी० पी०- 4 -- पट्रोलियम और 
प्राकृतिक स नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम ( 1) मीरा 
( 1 ) का प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 
तेल एवं गतिक गैस प्रायोग तेल भवन ( जो इसके बाद प्रायोग कहा जायेगा ) 
को मार II संरचना में 40 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पदोलिवन मिलने की 
सम्भावना हेस एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 22 - 6 - 85 से 5 वर्ष की 
प्रधि के लिए स्वीकृति देता है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 
" क " में दिए गए है । 


( स ) प्रायोग समुद्र को तलो और/ या उनके धरातल पर भाग लगने 
संबंधो निवारक उपायों को व्यवस्था करेगा अथवा भाग माने हे । हर समय 
के लिए ऐसे उपकरण, सामान तया सावन बनाये रखेगा और सोसरी पार्टी 
पोर/ पा सरकार को उतना मुभावजा देगा जितना कि माग लगने से हुई हानि 
के बारे में निर्धारित किया जायेगा । 


मार्सेस की स्वीकृति निम्नलिखित शो पर है : 


( डा ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेज क्षेत्र (नियंत्रण पोरा ) 
अधिनियम 1948 ( 1948 का 53) और पट्रोलियम तया प्राकृतिक 
गैस नियम , 1959 के जसवन्ध लागू होंगे । 


( क ) भग्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा । 


( ब ) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खाना पदार्य पाये गए तो 

पायोग पूर्ण पोरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को 
देगा । 


( ट ) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में मायोग केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अनुमोषित ऐसा यस्तावेज भर कर देगा जो पासोर क्षेत्रों के लिए 
व्यवहार्य होगा । 


( स ) प्रायोग द्वारा खुदाई/ अन्वेषी प्रापरेशनों/ सर्वेक्षों के दौरान एकत्र 
. किए गए बाथी मीट्रिक सतहो नमूने , धारा और चुम्बकीय प्रांकड़े सामान्य 

रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए । 


( ग ) स्वतव शुल्क ( रायल्टी ) निम्नलिखिा परों पर ली जायेगी : 
(i ) समस्त प्रशोधित तेल तया केसा है करेन्सेट पर 61 पर 

प्रति मो टन या ऐसो पर जो समय समय पर केन्योर सरकार हारा 

निर्धारित की जायेगी । 
( i ) प्राकृतिक सि के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर 

निर्धारित दर के मनुसार होगी । 
( iii ) स्वस्थ शुल्क ( रायल्टी ) को प्रदायगी, एट्रोलियम मन्त्रालय, माँ 

दिल्ली के वेतन तया लेखा मधिकारी को दो जायेगी । 


( 1 ) तेल एवं प्राकृतिक गैस पायोग समुद्री विशाल पाको को सुरक्षा 
सुनिश्चित करता है । 


( क ) सम्पूर्ण प्रोकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं । 


( ण ) इस क्षेत्र में तेल एवं प्रावतिक गैस पायोग धारा एकत्र किये गए 
मौकड़ों को प्रतियो रक्षा मन्त्रालय/ मुखम हाइड्रोग्राफर को निराक अलग्ध 
करायी जाती है । 


( ब ) आयोग सारसंस के अनुसारग में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों 
में गत माह से प्राप्त समस्त मा तेन की मात्रा, केता है । करे 
पौर प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसमा कुल उचित मरूप दर्शाने वाला 
पूर्व समा जाब विवरण केन्द्रीय सरकार का भेजेगा । यह विवरण संजान 
अनुसूको " अ " में दिए गए प्रपन्न में भरकर देना होगा । 


( च ) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते है तो उनका नौसेना सुरक्षा 
निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है । भारत में ऐसे 
जलपोंतों में पाने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण 
दस को प्रतिनियुक्ति हो सके । 

( छ ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण 
प्रारम्भ करने समाप्त करने की तिथि बसायो जाए । 


( छ ) पट्रोलियन भोर प्राकृतिक गैस नियन, 1959 के निपन II फी 
मावश्यकता के अनुसार भायोग 6000/- सर को धाराशि प्रतिभूति के रूप 
में जमा करेगा । 


अनुपूची " क " 
पार- II संरचना क्षेत्र में 40 वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र में भूगोलिको 

समावय सम्बन्धी विवरण 
प्वाइंट प्रमाण 

रेखांश 


( १ ) प्रायोग प्रतिवन लार के समय में एक शुफ के संबंध में एक 
मल्क का भुगतान करेगा जितको संगगता प्रक वर्ग किलोमोटर या उसके 
किमी प्रश जिसका लाइहेंस में उलेज किया गया , निम्नलिख 1 दरीरको 
पायेगी : 
1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 

4६० 
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 

2010 
3 लाइसेंस के तृतीच पर्य के लिए 

10070 
4. लाइसेंस के चतुर्थवर्ष के लिए 

200/- रुपए 
B. लाइसेंस के मयोतीकरण के प्रयम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 
एसए । 


18° 10" 00" एन 
18° 10* 00* एन 
18° 5 00" एन 
18° 5 00 * एन 


70° 11* 008 
72° 13 28 
72° 13 28°६ 
72° 11 00 " 


भारा के राष्ट्रपति को प्रावेश मोर उसके नाम पर । 


( छ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम II के 
अपनियम ( ३) को पावश्यकतानुसार पायोग को अम्वेषप माइसेंस के किसी 


पी . के . रामगोपालन 

रेस्क अधिकारी 
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[ भाग 1 - बणे 1 


- 


- 


- - 


= 


प्रमुसूची -- प 
प्रशोधित तेल , केसिंग कन्टेम्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तपा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस । 

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर । 
माहतया वर्ष 

क - प्रशोधित तेल 
कुल प्राप्त किलो लोटरों को स० अपरिहार्य रूप से खाये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 3 को पटाकर टिप्पणी 

प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मनुमोरित पेट्रोलियम प्राप्त मी० टनों की संख्या 
मी० टनों की संख्या 

मम्वेषण कार्य हेतु प्रयोग 
किए गए मी० टनों की संख्या 


शालयम 


3 


प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं . 


टिप्पणी 


घ -- केसिंग और कोम्सेट 
पपरिहार्य रूप से बोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मनुमोवित पेट्रोलियम 
मी० टनों की संख्या 

मन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग 
किए गए मी० टमों की 
संख्या 


कालम 2 और 3 को 
पटाकर प्राप्त मी० टनों की 
संख्या 


3 


फूल प्राप्त घन मीटरों की संख्या 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खोये अथवा 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाये 
गए धन मीटरों की संख्या 


- - प्राकृतिक गैस 
केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण 
कार्य हेतु प्रयोग किए गए 
घन मीटरों की संख्या 


कालम 2 पौर को पटाकर 
प्राप्त पन मीटरों की संख्या 


.. 


एतदद्वारा मै , प्री -- 

- - - - - ---- सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूपना पूर्ण 
रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हए में शुब मन्तःकरण से सन्यनिष्टा से यह पोषणा करता है । 

हस्ताक्षर - ----- - - - - - -- - - 


प्रादेश 


विषय : - - री - 17 संरचना में 24. 7.8 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए 

प्रो० एन० जी० सी० ( बी० मो० पी० ) पेट्रोलियम अन्वेषण 
साइसेंस की स्वीकृति । 


सं . मो० - 12012/ 30/ 85- मो० एन० जी० सी०-- 4 -- पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) को 
धारा ( 1 ) arरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा सेल एवं प्राकृतिक गैस पायोग, तेल भषन, - देहरादून ( जो 
इसके बाद प्रायोग कहा जायेगा ) को री - 17 संरचना में 24. 78 वर्ग 
किलो मीटर ( पापशोर ) क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु 
एक पेट्रोलियम प्रन्वेषण लाइसेंस के लिए 1 - 5 - 85 से स्वीकृति देती 


( क ) प्रम्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा । 
( ब ) यदि पन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये 

तो भायोग पूर्ण व्यारे के साथ उसकी सूचना केलीय सरकार को देगा । 
( ग ) स्वत्व शुल्क ( रायल्टी ) निम्नलिखित परों पर ली जायेगी : 

(i ) समस्त प्रशोधित तेल तथा केसिंग हेर डेन्सेट पर 61 
रूपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय- समय 
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
( ii ) प्राकृतिक गैस के संबंध में दे वर केन्द्रीय सरकार वारा 
समय- समय पर निर्धारित पर के अनुसार होगी । 
( iii ) स्वत्व मुल्क ( रायल्टी ) की अदायगी , पेट्रोलियम एवं 
प्रारतिक गैस, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को 

दी जायेगी । 
( प ) भायोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 
दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त प्रशोधित तेल की माता, फैसिंग है । 
रेट और प्राकृतिक गैस की माता उसका म उचित मम्म 


इसके विवरण इसके साप सलाम मासची क में दिये गये हैं । 
माइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित तो पर है : - - 
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( ट ) पेट्रोलियम पन्वेषण लाइसेस के बारे में प्रायोग केन्द्रीय सरकार 
बारा प्रसनौविस एक ऐसा दस्तावेज मर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों 
के लिए व्यवहार्य होगा । 


( 1 ) पायोग द्वारा खुधाई/ अन्वेषी आपरेशानों / सर्वेक्षणों के दौरान 
एका किये गये माथीमीट्रिक समही नमूने . धारा और चम्यकीय मक 
सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुझ्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए । 


( 3 ) तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग समुद्री विज्ञान माकों बी सुरक्षा 
सुनिश्चित करता है । 


पनि बाला एक पूर्व तपा उचित विवरण केनीय सरकार को भेजेगा । 
यह विवरण संलग्न अनुसूणे " ब " में पिये गये प्रपल में भरकर देना 
होगा । 

( ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम II 
की पावश्यकता के अनुसार प्रायोग 6000/. रुपये की धनराणि प्रतिभूति 
के रूप में जमा करेगा : 

( च ) पायोग पतिवर्ष लाइसेंस के मबंध में एक शुल्क के संबंध 
में एक पाल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर 
या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो , निम्न 
लिखित दरों पर की जायेगी : 

1 लाइसेंस के प्रपम वर्ष के लिए 
2 लाइसेंस के वितीय वर्ष के लिए 

2010 
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 

100६० 
4 लाइसेंस के चतुर्ष वर्ष के लिए 

200६० 
5 लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रपम और द्वितीय 
वर्ष के लिए 

300 ८० 
( छ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II 
के उपनियम ( 3 ) की पावर महामु सार पायोग को अन्वेषण लाइसेंस के 
किसी बैन के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को वो 
माह के नोटिस के बाद होगी । 


( a ) सम्पूर्ण प्राकडे भारत में संकलित किये जाते हैं । 

( ण ) इस क्षेत्र में सेल एवं प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा एकत्न किये 
गये मांकड़ों की प्रतियां रक्षा मम्सालय/ मुख्य प्रायोग्राफर को निःशुल्क 
उपलब्ध करायी जाती हैं । 


( ब ) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना निरीक्षण 
उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है । भारत में ऐसे जलपोतों 
के पाने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण 
पल की प्रतिनियुक्ति हो सके । 


( ज ) केन्द्रीय सरकार की मग पर उसको तस्काल सेल तमा प्राकृतिक 
मैस अम्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त निज पगयों के संयं में 
मानिक पोकों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गु -त रूप से देगा तथा हर 
छ : महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिपालनों, 
प्पधन तपा अम्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा । 

( स ) पायोग समुद्र की तलहटी पौर / या उसके धरातल पर भाग 
लगने सबंधी निधारक उपायों की व्यवस्था फरेगा तथा पाग बुझाने हेतु 
हर समय के लिए ऐसे उपकरण , सामान तथा साधन बनाये रखेगा 

और तीसरी पार्टी और/ या सरकार को उतना मुभावजा देगा जितना कि 
माग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा । 


( छ ) भावी संचालना मा योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण 
पारम्भ करने / समारत करने की तिथि बनायी जाए । 

अनुसूची "क " 
- 17 संरचना में 24 . 78 वर्ग किलो मीटर ( अपतटी.) क्षेत्र के मुगौलिक 

विवरण 


प्याट 


रेखांश 


प्रक्षाश 


( 1 ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास ) 
अधिनियम 1948 ( 1948 का 53 ) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक 
गैस नियम , 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 


71° 11" 12. 34 * 
71° 12 52 . 340 
71° 10" 25 
71° 8 51 . 91 


18° 39* 55 - 95" 
18° 38 39 - 920 
18° 35* 37 
18° 36 58 - 58 


मनसूची म 
प्रशोधित तेल, फेसिंग कन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक निषरण के लिए पट्रोलियम अन्वेषण बारमेंस । 

मेरफल पर्ग किमो मोटर 
माइतमा वर्ष 


मुल प्राप्त किलोलीटरों की सं० 


टिप्पणी 


क - - प्रशोधित सेल 
अपरिहार्य रूप से खोये प्रपवा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० मनमोक्ति पेट्रोलियम 
दमों की संख्या 

भन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग 
दिए गए मी० टनों की 
संख्या 


कालम 2 और को घटाकर 
प्राप्त मी० टनों की संख्या 


N 


_ __ 


_ 
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प - फेसिंग हैड कम्हेम्सेट 


प्राप्त किए गए मुल मीटनों की सं० 


टिप्पणी 


अपरियंपमे खोये पपया 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाये 
मी० टनों की संख्या 


कालम 2 और 3 को घटाकर 
प्राप्त मी० टनों की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा 

नमोदित स्ट्रलियम 
अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग 
किए गामो टनों को 

संख्या 


ग - प्राकृतिक गैस 


कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खाये अथवा 
प्राकृतिक जलाशप को लौटाये 
गए घन मीटरों की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अनुमोदित पेट्रोलियम 
मन्वेषण कार्यहेतु प्रयोगकिए 
गए घन मीटरों को संख्या 


कालम 2 और 3 को 
घटाकर प्राप्त घन 
मीटरों की संख्या 


एनद्वारा मैं, श्री ---- - - 

----- - ------ सत्य निष्टापूर्वक चोष्णा एवं दृष्टि पाता हूं कि इस विवरण में दी गई 
सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से रह पोपणा करता हूं । 


हरताक्षर --- - - - - - - - - - - - - - 


दिनांक 11 अक्तूबर 1985 

मादेश 
विषय : - - डी - 11 और बी - 12 ( रो . सो० ए० क्षेत्र में 712 वर्ग कि . 

मी क्षेत्र के लिए मो० एन० जी० मी० ( बी० पी० पी० ) 
___ को पेट्रोलियम भावेषण लाइसेंस को स्वीकृति । 

२० प्रो०- 12012/ 27/ 83 - प्रोडक्शन -- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
नियम , 1959 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) मी धारा ( 1 ) दारा 
प्राप्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा तेल एवं 
प्राकृतिक गैस मायोग ( जो इसके बाद पायोग कहा जायेगा ) तेल भवन 
वेहरावून फो डी - 11 और 12 ( डी० ० एस० क्षेत्र ) में 712 वर्ग 
किलो मीटर फोन में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु 1- 9- 1982 
से एक, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस भी स्त्रीवृति देती है. तथापि अगले 
वर्ष के लिए क्षेत्र 382 . 43 वर्ग किलो मीटर होगा । इसके विवरण 
इसके साथ संलग्न अनसूची " क " में दिये गये हैं । 

माइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है : - - 
( क ) अन्वेषण साइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा । 

( ख ) यदि मन्चेपण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये 
तो पायोग पूर्ग भ्योरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा । 
( ग ) स्तन्य शुल्क ( रायस्टी ) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी : 
( i ) समस्त प्रशोधित तेल सपा फेनिंग है फ्रेम्सेट पर 

61 रुपये प्रति मो० टन या ऐमी दर जो समय 

समय पर मनीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
(ii ) प्राकृतिक गैस के संबंध में दे वर केन्द्रीय सरकार द्वारा 

समय समय पर निर्धारित दर के अनेसार होगी । 


(iii ) स्वस्व गल्क ( रायल्टी ) की अदायगे , पेट्रोलियम मन्सालय 

मई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी । 
( 4 ) पायोग लाइसैं T के प्रापरण में प्रत्येक महू के प्रथम 30 
दिनों में गत माह से प्रा - ममस्त प्रशोधित तेल की माता, बेनिग हेड 
फंदे सेट और प्रातिक गैस की मात्रा तथा उमकी कुल उचित मूल्य 
दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजे गा । 
यह विवरण संलग्न भनमूची " " में दिये गये प्रपः में भरकर देना 
होगा । 

( 1 ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II 
को प्रावश्यकता के मन मार प्रायंग 6000/- रुपये की धनराणि प्रतिभाति 
के , रूप में जमा करेगा । 

( च ) पायोग प्रतियर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में 
एक शुल्क का भुगताम करेगा जिगकी संगणना न येक वर्ग किलोमीटर 
या उसके किसी अंश मिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो , निम्न 
लिखित दरों पर की जायेगी : 

1 स.इसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 
2 लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 

2010 
3 लाइमेंस के तसीय वर्ष के लिए 

1000 
4 लाइसेंस के चतर्थ वर्ष के लिए 

2000 
. 5 लाइसेंस के नगेनीकरण के प्रथम और द्वितीय 
वर्ष के लिए 

300 स० 
( छ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेम नियम, 1959 के नियम II के 
उपनियम ( 3 ) की भावसकतानमार प्रायोग को अन्वेषण लाइसेंस के 
किसी क्षेत्र के किसी भाग को टोट देने की स्वतंत्रता सरकार को दो 
माह में नोटिस के बाद होगी । 

( ज ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उमको स-काल सेल तपा 
प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गमें समस्त खनिज पदापों के 
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संबं में भूवैज्ञानिक प्रांकड़ों के बारे में एक पुर्ण रिपोर्ट ग त रूप से 
देगा तथा हर छ महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त 
परिचालतो . व्यधन तथा अन्वेषण कार्यो के परिणाम के बारे में 
सूचना देगा । 


( च ) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना 
सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है । भारत 
में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्या-न नोटिस दिया जाना चाहिए 
जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके । 

( छ ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने को सुविधा के लिए सर्वेक्षण 
प्रारम्भ करने / समाप्त करने की तिथि बनायी जाए । 


( झ ) अायोग समुद्र की तलहटी और/ या उसके धरातल पर आग 
लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा प्राग बुझाने हेतु 
हर समय के लिए ऐसे उपकरण , सामान तथा साधन बनाये रखेगा और 
तीसरी पार्टी और/ या सरकार को उतना मनावजा देगा जितना कि प्राग 
लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा । 

( अ ) इस अन्वेषण ल. इसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 53 ) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक 
नियम , 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 

( ट ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में प्रायोग केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों 
के लिए व्यवहार्य होगा । 

( 2 ) प्रायोग द्वारा खदाई अन्वेषी प्रापरेशनों / सर्वेक्षणों के दौरान 
एकत्र किये गये बाथीमादिक सतही नमने धारा और चुम्बकीय प्रांकड़े 
सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने 
चाहिये । 


अनुसूची " क " 
डी -11 और डी - 12 संरचना के लिए पी० ई० एल० सम्बन्धी तकनीकी 

प्रांकड़े 
( 1 ) संरचना डी - 11 और डी - 12 
( 2) क्षेत्र 712 वर्ग किलोमीटर 
( 3 ) भौगोलिक विवरण । 


प्वाइंट 


रेखांश 


अक्षांश 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


70° 35° 33* ई. 
70° 40" 45 ई० 
70° 39” 24 . 37 ई० 
70° 52" 26 . 4 ई० 


19° 28 22. 8 एन० 
19° 30 ” 24° एन० 
19° . 0° 48 . 60 " एन० 
19° 05 28. 30 ” एन० 


( ड ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समद्रीविज्ञान अांकड़ों की सुरक्षा 
सुनिश्चित करता है । 

(३ ) सम्पूर्ण प्रांकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं । 

( ण ) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र 
किये गये प्रांकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/ मुख्य हाइड्रोन फर को निःशुल्क 
उपलब्ध करायी जाती है । 


220 


( 4 ) भूमि के महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग दूरी : 
बम्बई . 

225 किलोमीटर 
धेनू . 

.. 230 किलोमीटर 
( 5 ) जल की लगभग गहराई 84 मीटर 


अनुसूची " ख " 


प्रशोधित तेल , केनिग कन्डेन्ट तया प्राकृतिक गैस के उत्पादन तया तो मूल्य सहित मासिक नितरण 

के लिए पेट्रोलियम अन्वेपण ल ई. स 


क्षेत्रफन 


वर्गकिलोमीटर 


माह तथा वर्ष 


क - - प्रशोधित तेल 


कुन प्राप्त किलोलीटरों की संखमा 


टिप्पणी 


अारितापसे ग्बो पे अथवा प्राकृतिक 
जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या 


केन्द्रीय सरकारद्वारा 
अनुमोदिन पेट्रोलियम 
अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग 
किए गए मी० टनो की 

संख्या 


कालम 2 और 3 को 
घटाकर प्राप्त मी० टनों 

की संख्या 


3 


ख - केसिंग ट्रेड कन्डेन्सेट 


टिप्पणी 


प्राप्त किए गए . ल मी० टनों की संख्या 


ग्रारिहार्ग म्हप से खोप अन्वा प्राकृतिक 
जलाशय को लौटाये मो० टनों की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु - 
मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण 
कार्य हेतु प्रयोग किए गए 
मी० टनों की संख्या 


कालम 2 और 3 को 
घटाकर प्रात मी० 
टनों की संख्या 


3 


45 


2 - 311 GI/ 85 
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( भाग -- वाण 1 


. 


பட 


कूल प्राप्त घन मीटरों की संख्या 


हिप्पणी 


ग - प्राकृतिक गैस 
अपरिहा ये रूप में खोये अथवा प्राकृतिक फेन्द्रीय सरकार द्वारा मनु - 
जलाशय को लौटागे गए घन मीटरों की मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण 
संसपा 

कार्य हेतु प्रयोग किए गए 
पन मीटरों की संख्या 


कालम 2 मोर को 
पटाकर प्राप्त पन 
मोटरों की संख्या 


- - - 


- 


- - - - - - 


- -- - - - - - - 


2 


- - 


- -- 


- - 


- -- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - 
एतद्वारा में , श्री - - - - - - ----- - -- -- 

---- - - - सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एक पुष्टि करता हूँ कि इस विषरण में वो गई सूचना पूर्ण 
रूपेण सत्य पोर मही है, उसे यही गमपने , में शुद्ध अन्त करण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं । 

हस्ताकार - . - - . . - . 
भारत के राष्ट्रपति के भावेश से और उनके नाम पर 

पी . के . राजगोपालन, 

म पधिकारी 


HATH मानाNANV -- -- " Drming . 


TA 


. 


इस्पात और मान मंशालय 

( इस्पात विभाग ) 


नई दिल्ली, दिनांक 15 जन 1985 


संकल्प 
सं० ई० - 11015 ( 5 )/ 84- हिन्दी - - म विभाग के दिनांक 2 
अप्रैल , 1981 के संकल्प संख्या ई0- 110 15 ( 2 )/ 80 -हिन्दी मारा 
की गई हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल, जो 10 अप्रैल, 1984 
को समाप्त हो गया था , एतद्धारा 31 दिसम्बर, 1984 तक बना दिया 
गया है । 


परिवहन मंत्रालय 
रेल विभाग 

( रेलवे बोर्ड ) 
मई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1983 

संकल्प 
सं० . भार० बी० - 1/ 85/ 0/ 20 --- भारत सरकार ने विनिश्चय 
किया है कि निदेशक , रेलवे बोर्ड (वेसनमान 2500 - 2750 २० ) पौर 
अपर निवेशक, रेलवे बोर्ड (वेतनमान 2250 - 2500/ 2000 - 2250 
१० में मौजूदा पदों को क्रमश . " कार्यकारी निदेशक " सया " अपर कार्य 
कारी निवेशक " रेलवे बोरं के रूप में पुनः पदनामित किया जाये । 

मावेश 
मादेश दिया जाता है कि सभी के सूचना संकर भारत सरकार 
फे राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 

ए . एन . पाच 

मभिव 

रेलये मोई एवं 
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव 


प्रादेश 


प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल की प्रति समो राज्य सरकारों 
पौर संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधान मंत्री का कार्यालय , मन्त्रिमण्डल 
सचिवालय , संसद कार्य विभाग , लोक सभा राज्य सभा सचिवालय , योजना 
मायोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखापरीक्षक , महालेखाकार, 
केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मनालयों तथा विभागों को 
भेजी जाए । 


यह भी प्रादेमा दिया जाता है कि संकल्प को सर्वचारण की जानकारी 
के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

प्रदीप वैजल 

संयुमन सचिव 
भर्जन कुमार अग्रवाल 

संयन्त सचिव 


जल संसाधन मंत्रालय 
मई विल्ली , विनोक 14 पासूबर 1985 

संकल्प 
___ सं० 6/ 1/ 79 -पी० पी० -- राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के गठन 
से संबंधित तत्कालीन सिचाई मंत्रालय के 10 मार्च, 1983 का संकल्प 
सं० 6/1/ 79- पी० पी० ( जो भारत के राजन, भाग - I, खण - 1 में 
26 मार्च, 1983 को प्रकाशित किया गया पा ) का संशोधित कप पब 
निम्वत् होगा : - - 

( 1 ) संकल्प के रा 3 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का स्वरूप 
निम्नवत् होगा : 


DAMAH 


ALMnArim 


संस्कृति विभाग 


नई दिल्ली , दिनांक 5 सितम्बर 1985 


सं० एफ० 7 - 6/ 84- सी० एच० ---- अधिसूचना सं० एफ० 7 - 6/ 
84 - सी० एच० 3 दिनांक 11 सितम्बर, 1984 के माशिक संशोधन में 
माचार्य सेम्पा दोरजी, रीडर , केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान , 
वाराणसी को धोख अवधि के लिए प्रो० एल० एम. जोशी के स्थान पर 
मोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है । 

मी० एन० शर्मा 
सहायक शिक्षा सलाहकार 


1. प्रधान मंत्री, 

प्रध्यक्ष 
2. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, 

उपाध्यक्ष 
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री, 

सदस्य 
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4. केन्द्रीय कृषि एवं मीण विकास मंत्री , 

30. मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश , 
सवस्य 

सदस्य 
5. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, 

31. मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल , 
सवस्म 

सदस्य 
6. केन्द्रीय परिवहन मंत्री, 

32. मुख्य प्रायुक्त, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, 
सदस्य 

सदस्य 
7. केन्द्रीय प्रहरी विकास मंत्री , 

33. मुख्य मंत्री, प्रणाबल प्रदेश , 
सवस्य 

सदस्य 
8. केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, 

34. मुख्य प्रायुक्त , चण्डीगढ़ , 
सदस्य 

सवस्य 
७. योजना राज्य मंत्री , 

35. प्रशासक , दादरा य नागर हवेली , 
सदस्य 

सदस्य 
10. मुख्य मंत्री, मारध्र प्रदेशा , 

38. उप राज्यपाल, दिल्ली , 
सवस्य 

सदस्य 
11. मुख्य मंत्री, प्रसम , 

37. मुख्य मंत्री, गोवा , दमन ष दीव , 
सरस्य 

सदस्य 
12. मुख्य मंत्री, बिहार, 

38. प्रशासक , लक्षद्वीप , 
सदस्य 

सदस्य 
13. मुख्य मंत्री, गुजरात , 

39. मुखप मंत्री, मिजोरम , 
सवस्य 

सदस्य 
14. मुख्य मंत्री, हरियाणा , 

40. मुख्य मंत्री, पाण्डिचेरी , 
सबस्य 

सदस्य 
15. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश , 

जल संसाधन मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय जल संसाधन परि 
सपस्य 

सचिव के रूप में कार्य करेंगे । 
16. मुख्य मंत्री, कर्नाटक 
सवस्य 

( 2 ) संकल्प का रा 7 भी निम्नवत् संशोधित माना जाएगा : -- 
17. मुख्य मंत्री , जम्मू व कश्मीर, 

" 7. जल संसाधन मंत्रालय यथा अपेक्षित प्रशासनिक या अन्य 

सहायता प्रदान करेगा । 
सदस्य 
18. मुख्य मंत्री, केरल , 

प्रादेश 
सदस्य 

मादेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों तथा 
19. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश , 

संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैन्य सचियों, प्रधान मंत्री का 
सवस्य 

कार्यालय , भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , योजना पायोग, 
20. मुख्य मंत्री , महाराष्ट्र , 

फेन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ भेज दिया जाए । 
सदस्य 

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपन 
21. मुख्य मंत्री , मणिपुर , 

में प्रकाशित करा दिया जाए और संबंधित राज्य सरकारों में भी अनुरोध 
सदस्य 

किया जाए कि वे इस संकल्प को अपने - अपने राजपत्रों में सूचनार्थ 
22. मुख्य मंत्री, मेघालय, 

प्रकाशित करा दें । 

रामस्वामी मार० अय्यर 
23. मुख्य मंत्री , नागार, 

सचिव 
सपस्य 
24 मुख्य मंत्री, सीसा , 

श्रम मंत्रालय 
सदस्य 
23. मुख्य मंत्री , गाय , 

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1985 

संकल्प 
28. मुख्य मंत्री , राजस्थान , 

सं० ई० - 11016/3/ 85 - रा० भा० नी० -- धन मंत्रालय के सम 
सदस्य 

संख्यक संकल्प दिनांक 3 जुलाई , 1985 तथा 19 अगस्त , 1985 के 
27. मुख्य मंत्री, तमिलनायु, 

क्रम में , भारत सरकार ने लिम्नलिखित ठपनियों को श्रम मंत्रालय की 
सदस्य 

हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करने का किया 
28. मुख्य मती, सिक्किम , 
सवस्य 

1. श्री बालकवि बैरागी, 

संसदीय रामभाषा समिति 
29. मुख्य मंत्री, विपुरा , 

संमद सदस्य ( लोक समा ) , 

के प्रतिनिधि 
सरस्प 

102, एक्सटर्नल ऐफेयर्स होस्टल , 
नई दिल्ली । 


-TE 


A LITATEMEDIOLLETurn - TELLIGaimun . 


सवस्य 
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[ भाग [---- खण्ड 1 


1985 


नई दिनो, दिनांक 11 अक्तूबर 1985 
सं० क्यू - 16011/ 7/ 85 - ई - --- श्रनिक शिक्षा बोर्ड 
के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में , भारत सरकार 
श्री जोर जावा रही , उपाध्यक्ष , इंटक , 6/ त्री , एल० टी० जी० एच० , 
बरकतपुर, हैदराबाद के स्या.. पर 16 सितम्बर, 1985 से श्री एन . 
एम० श्रावधया , विधान सभा सदस्य और अध्यक्ष , इंटक , कर्नाटक शाखा, 
पिटोस लान्छे, मंगलौर को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय 
के सदस्य के रूप में नियक्त करती है । 


वि . क 18 अक्तूबर 1985 
सं० क्यू० - 160 1 1/ 2/84 - उब्ल्यू . ई० -- श्रम मनालय की प्रधि 
सूचना संखमा क्यू० - 160 1 1/ 2/ 84 -डब्ल्यू . ई . दिनांक 12 फरवरी , 
1985 में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक 
और कार्यकारी उपाध्यक्ष डा . धो . वेंकटेशन, भा० प्र० से . का नाम 
अधिसूचना जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा धोर्ड के 
सहगेजित सदस्य के रूप में काम करने के लिए ग्राम जनता को जानकारी 
हेतु अधिसूचित किया गया था । 


2. श्री विटटल भाई एम० पोल , संदीप राजभाषा मिति 
संसद सदस्य ( गम सभा ) , . के प्रतिपाव 
191, साउथ वन्य 
मई दिल्ली । 
3. प्रोफेसर पठाण, 

रागभाषा विभाग हारा 
जंगमयाजी , 

नामित 
जिला नानदेड, 

महाराष्ट्र 
4 श्री वी० मार० चन्द्रशेखरन , 

-- - तदैव - - 
प्रधान मंदी , 
बक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा , 
स्यागराज नगर, 

महास 
5 . प्रोफेसर पी० एन० पुष्प , 

-~ - तदैव - -- 
33 , गोगी याग, 
श्रीनगर, 

जम्मू और कश्मीर । 
6. चौ० जी० एस० धारा सिंह , 

- - सदैव 
प्रधान , 
केरल हिन्दी साहित्य मंडल , 
मकान नं0 VIII / 2079, 
पैलेस रोड, 
कोचीन - 682002 (केरल ) 

प्रादेश 
मावेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभी 
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, 
मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचियालय, 
राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय , भारत के 
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महाले यापाल, केन्द्रोर राजस्त्र और भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयो तया विभागों एवं श्रन . मंत्रालय के सभी 
कार्यालयों, जिनमें स्वायत्त तथा मर्य-स्वायत्त निकाय भी शामिल है, को 
भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को माम सूचना के 
लिए भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया जाए । 

करनैल सिंह, 
संयुक्त सचिव 


केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 
4 (iji ) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यालय का पद धारण 
करने के फलस्वरूप बोर्ड का सदस्स है, तो उसको सदस्यता तब समाप्त 
हो जायेगी जब वह उस कार्यालय के पद को छोट देगा और इस तरह 
रिम हुए पद को उस कार्यालय में उसके उतरावी पद धारी द्वारा भरा 
जाएगा । 


भय श्री राय सिह, मा० प्र० सेवा को राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण 
परिषद , नई दिल्ली के महानिदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष निरक्त 
किया गया है । इसलिए मान जाता की जानकारी के लिए अधिसूचित 
किया जाता है कि इस अघि पूवा के जारी होने को तारोब से डा . 
वी . वेंकटेशन, भा . प्र . से , के स्थान पर श्री राम ति , भा० प्र० से . 
राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड में 
काम करेंगे । 


षिक्षा चोपड़ा 

निदेशक 


MINISTRY OF PETROLEUM 
New Delhi, the 10th October 1985 

ORDER 
No. 0 -12012 / 12/ 76 - Prod . - --In exercise of the powers con . 
terred by clause (i ) of sub- rule ( 1 ) of rule 5 of the Pctro 
leum and Natural Gas Rules , 1959, the Central Govern 
ment hereby grants to the vil and Natural Gas Commission , 
Tel Bhavan , Dehradun ( hereinafter referred to as Com 
mission ) & Mining lcase to mine Petroleum for 20 years 
with effect from the 1st day of January , 1987 in Bussein off 
shore area measuring 498, 75 sq. kms more particularly des 
cribed in Schedulo A attached to this Order . 

2 . The grant of this Mining Lease is subject to the follow 
ing terms and conditions : 
( 1 ) The Mining Lease would be only in respect of 

Petroleum : 
( 2 ) If any minerals other than patrokum are found 

during tho exploration work , the Commission should 
bring that to the notice of the Central Government 

with full particulars thercof . 
( 3 ) (i ) Royalty at the rate of Rs. 61 / - Per metric 

tonne or such other rate as may be fixed by 
the Central Government from time to time on 
all crude oil and casing head condensate shall 
be paid by the Commission . 


( ii ) In the case of natural gas, the rates of royalty 

shall be as fixed by Central Government from 

time to timc . 
(iii ) The royalty shall be paid to the Fay & Ac 

counts Oflicer, Ministry of Petroleum, New 

Delhi. 
( 4 ) The Commission shall , within the first seven days 

of every month , furnish to the Central Government 
a full and proper return showing he quantity and 
gross value of all crude oil casing head condensato 
and natural gas obtained during the preceding 
month in pursuance of the lease , in the Form given 

in Schedule B annexed hereto , 
( 5 ) The Commission shall deposit a sum of Rs . 20, 000 / 

as security as required by rule 13 of the Petroleum 

and Natural Gas Rules, 1959 . 
( 6 ) The Commission shall also deposit with the Central 

Government (i ) for meeting the peliminary Ex 
penses such sum . not excceding Rs. 2000 / - and 
( ii ) Rs. 5000 / - Rs Mining lease fce prior to the 

grant of lease . 
( 7 ) The Commission shall pay to the Central Govern 

ment for cvery year a fixed yearly dcad rent at the 
following rates : 

Rs. 12 , 50 per hectarp or part thereof for the 
first 100 square kilometres and Rs. 25 / - per 


PART 1 - SEC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 9, 1985 (KARTIKA 18 , 1907) 


817 


Act. 1948 ( 53 of 1948 ) and the Petroleum 
Natural Gas Rules 1959 . 


and 


(13 ) The Conmission shall process the data in 


India : 


( 14 ) The Commission shall ensure security of occano 

graphic data ; 


( 15 ) The Commission shall surnty a complete set of 

processed data to chief Hydrographer , Dehradun 
free of cost. 


hectare or port thoscof for arca cxceeding the 
first 100 square kilometres p .ovided that the 
leazec shall be liable to pay only the dead 
rent or the rovilty . whichever is higher in 

amount but not both . 
( 8 ) The Commission shall pay to the Cen ral Govern 

ment for the surface area of the land actually used 
by it for the purpose of the operations conducted 
under this Icase , surface rent at such rate , not ex 
ceeding the land revenue and cesses assessed or 
assessable on lond , as may be specified by the Cent 

ral Gvernment from time to time. 
( 9 ) The Commission shall nay to the Central Govern . 

mcnt royally , halfyearly as on 1st July and 1st 

January each year . 
( 10 ) The Commission shall immediately on demand sub 

mit to the Central Government, a full confiden 
tial report of thç gcological data of all the minc 
rals found during the exploration / production of oil 
and natural uns and shall submit , every s x months , 
th : results of all operations, boring and produc 

tion without fail. 
( 11) The Commission shall make preventive measures 

against the hazud ; of fire under water and / or 07 
the surface and shall kccp such couipment, Sup . 
plies, and means ready at all time. to cxtin 
guish the fire and shall pay such compendation to 
to thc third party and / or Government as may 
be determined in case of damages duc to fire . 


( 16 ) The Commission shall ensure that the foreign ves 

sels / rigs are deployed to undergo naval securl y 
inspection at a major naval base , as specified by 
the Central Government for at purpose , by a 
term of specialist officers . prior to actual deploy 
ment. The Commission shall forward cight copies 
of details regarding the type, weight, size etc . of 
each vessel/ rip to the Naval Head Quarters at least 
six werks before their arrival at the base to faci 
litate deputation of team of specialists in time. 


( 17 ) The Commission shall execute a Dced of the Pet . 

roleum Mining Leasc in the form approval by tho 
Central Government. 


( 12 ) This Mining lease shall be subject to the provisions 

of the Oil Fields (Regulation and Development) 


( 18 ) An rent, royalty, tax, fee or other sum due to the 

Government under this Lease shall be recoverablo 
from the Commission as arrears of land revenue. 


SCHEDULE A 


The area denoted by points " GHIJ" measuring 498 .75 square kilometres is proposoi for Mining Loase , 
The Coordinates are given below : 

19° 00 00" N to 19° 31 30 .6" N 
71° 52 6E to 72 15 00 B 


Latitude 
Longitude 


Schedule of distance ; 


Approximate distances from the prominent places on lands : 

Bombay - 101 kms. 
Bassein - 88 . 5 kms. 
Mahim - 85 . 5 kms. 
Tarapur - 90 -5 kms. 


SCHEDULE B 
Monthly return ofcrude oil, casing-head condensate and natural gas produced and valu thereof . 

Petroleum Exploration Licence for 


Area 


Month and Year 

A . Crude Oil 


Ronark3 


Total Nɔ. of Metric Tonnes 
obtaired . 


No. ofMotrizt11.23 
obtained legs colum .73 2 
and 3 , 


No. of Metric Toncs No. ofMetric Toin : 3 
unavoidably last or used for purpose of 
returned to natural reser- petroleum exploration 

operation approved 
by the Central Govern 
ment. 


voir . 
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B -Casing Head Condensate 


Total number of Metric Tonnes 
obtained . 


Rinnes 


N ) . of Metri , Pul) ; 
unavoidably lost or 
returned to natural 
reservior . 


N ). Ji Motri: 012 
used for purposes of 
petroleu .n exploration 
approved by Central 

Govi. 


No. of Mitri: f ) 
obtained 1335 colu.. .132 

and 3 . 


M 


C -Natural Gas 


- 


- 


- 


- 


Total number of cubic metras 
obtained 


Ninrufuli: nt: 2 ; Ninivizi: nir33 
unaboidably lost or us for purposes or 
returned to natural re- patrulaj.nexplura . 102 
servoir 

approved by the Central 
Governent. 


Ninoicni: ne; Rinirk3 
ootain : 1233 colunas 2 
and 3 


T 


5 


I, Shri 

- -- - - - - do hereby sɔləmaly and sincerely declare and affirm that the 
information in this return is true and correct in every particular andmake this solzna declaratioa cu .jsple. tidsly believing 
the same to le true . 


Signature 


ORDER 
SUBJECT : Grant of Petroleum Exploration Licence for 

R - 11 Structure measuring 40 sq . kms. to ONGC 

( BOP ) . 
No. 0 - 12012 / 36 / 84 - ONGD 4 . - In exercise of the powers 
conferred by clause ( i ) of sub -rule ( i ) of rules of the 
Petioleum and Natural Gas Rules, 1959 , the Central Govern 
ment hereby grants to the Oil and Natural Gas Commiss. on 
Tel Bhavan , Dehradun ( herein after referred to as Com . 
mission ) a Petroleum Exploration Licence to prospect for 
Petroleum for four years from 22 -6 -85 for R . 11 structure 
area measuring 40 Sq . kms. ( offshore ) the particulars of 
which are given in Schedule A annexed hereto . 

The Grant of Licence is subject to the terms and condi 
tions mentioned below . 
( a ). The Exploration Licence should be in respect of 

Petroleum . 
( b ) If any minerals are found during the exploration 

work , the corimission should bring that to the 
no ice of the Central Government with full par 

ticulars thereof. 
( c ) Royalty at the rates mentioned below shall be 

charged . 
( i ) Rs. 61/ - per metric tonne or such rates as may 

be fixed bv the Central Government from time 
to time on all crude oil and casing head con 

densate . 
(ii ) In case of natural gas . to such rates as may 

be fixed by the Central Government from time 
to time. 


( f ) The Commission shall pay every year in advance a 

fee in respect of the licence calculated at the 
following rates for each square Kilometer or part 

thereof covered by the licence . 
(i) Rs. 4 /- for the first year of the licence; 
(ii) Rs. 20 /- for the second year of the licence ; 
( iii) Rs. 100/- for the third year of the licence ; 
( iv ) Rs. 200/ - fcu ,the fourth year of the licence ; 
(v ) Rs. 300 /- for the first and second year of renewal. 
( g ) The Commission shall be at liberty to determine the 

relinquishing of any part of the area covered by the 
exploration licence by giving not less than two month 
notice in writing to the Central Government as re 
quired by sub -rule ( 3 ) of the rule 11 of the Petro 

leum & Natural Gas Rules, 1959 . 
( h ) The Commission shall immediately on demand subm 

mit to Central Government confidentially a full re 
port of the geological data of all the minerals found 
during the exploration of oil and natural gas and 
shall submit without fail every six months the re 
sults of all operations, boring and exploration to the 
Central Government. 


(i ) The Commission shall take preventive measures 

against the hazard of fire under sea bed and or on 
the surface and shall keep such equipment. Eup 
plies and means to extinguish the fire at all tin 
and shall pay such compensation to third party 
and / or Government as may be determined in case 
of damage due to the fire . 


(i ) This exploration licence shall be subject to the 

provisions of the Oil Fields (Regulation and 
Development) Act, 1943 (53 of 1948 ) and the 
Petroleum and Natural Gas Rules 1959. 


The royalty shall be paid to the Pay & Accounts 

Officer. Ministry of Petroleum , New Delhi. 
( d ) The Commission shall, within the first 30 days of 

every mon - h , furnish to the Central Government, a 
full proper return showing th : ayantiiw and gross 
value of all crude oil . cisin ? head condensate and 
natural gas obtain - d during the proceedino month in 
pursuance of th : licence. The return shall be in the 

form given in Schedul: B 107xed hereto . 
( e ) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000 / 

as security as required by rule 11 of the PNG 
Rules, 1959. 


(k ) The Commission shall execute a deed of the Petro 

leum Exploration Licence in the form applicable to 
offshore areas as approved by the Central Govern 
ment. 


(1) The Commission should render, Bathymetric, bottom 

samples , Current and magnatic data collected during 
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the drilling /exploration operations /survev 10 Minis 
try of Defence Naval Headquarters in the usual 

manner . 
( m ) ONGC ensure security of Oceanographic data . 
(n ) The entire data is processed in India . 
( 0 ) Copies of the data collected by ONGC in this area 

is made available free of cost to Ministry of De 
fence / Chief Hydro . 


( p ) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo 

naval security inspec ion by a team of Indian 
Navy Specialists cfficers pior tɔ deployment. Ade 
quate notice about the arrival of such vessel in 
India is to be given to facilitate deputation of tho 

Inspection team . 
( 9 ) The date of commencement / cessation of survey be 

intimated to facilitate futurc operational planning . 


S :11912 A 


Dotails regarding Geographical coordinates of R - 11 structure area measuring 40 99 . km , o Thors 


Point 


Latitude 


Longiu le 


. 


. 


. 


. 


A 
B 
e 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


18° 
18° 
18° 
18° 


10 
10 
S 
5 


0 0 * 

00 " 
09" 
00 " 


zz 


N 
N 
N 


73° 
72° 
72° 
72° 


11 
13 
13 
11 


01" 
23 
23" 
0 


E 
E 
E 
E 


. 


SCHEDULE B 


Monthly return of crude oil casing -head condensate and natural gas 

produced and value thereof. 


Petroleum Exploration Licence for 

Area 
Month and year 
A . Crude Oil 


TatalNo. ofMetric Tonnos 
obtained 


Rona) 


No. ofMetric T 1703 
unavoidably lo t or 
returned to natural 
reservoir 


N . ) :13011 ) 
obtaine 1 1233 colun 13 2 
and 3 


N . of Matriz T193 
used for purpose of 
petroleum exploration 
operarlon approved by 
the Central Government , 

3 


Ronarks 


B - Casing head condensate 
Total number ofMatric Tonnss No. ofMetric Tonnes No. ofMetric T0773 No. of Metric t57793 
obt had 

uz vuit bly lost or uridt for ruro) ; 1 f ubt inn 105 ; Cums 
return d tun turi .) pnum cx lur tion 2 nd 3 
reservoir 

approved by Central 
Govt, 


C -Natural Gas 


Total number of cablo mitres 
obtained 


Nimber ofci: intru 
unavoidably lost or 
returned to natural 
reservoir 


Ninber of cubi:mre3 
used for purposes of 
petroleun exploration 
approved by the Central 
Government, 


Ninber of cubic metre : Renirk3 
obtained less col.ims 2 
and 3 


3 


I, Shri 
inform tloi in tiii returi intra and 
bolicving th ? same to be true. 


- - - -- 1, h2r , idle.nily an1 sinrely d r a21 ilin ! ! 
I ct i. Ty particular 2 .1 mike tri ; 3 ) >mi d . clur. tiu ? c ) ) .. i . 

n 


; ) 
ily 


Ry order in the name of the President of India , 


Signataro 
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De 


ORDER 


SUBJECT : Grant of Petroleum Exploration Licence for 

D - 17 Structure measuring 24 .78 sq . kms. 10 
ONGC ( BOP ) . 


No. 0 - 12012 / 30 /85- ONGD 4 . - In exercise of the powers 
conferred by clause ( i ) of sub - rule ( i ) of rule 5 of the 
Fetroleum and Natural Gas Rules , 1959 , the Central Govern . 
ment hereby grants 10 the Oil and Natural Gas Commission 
Tel Bhavan , Dehradun (herein after referred to as Com 
miss .on ) a Pe roleum Exploration Lirnce prospact for 
Petroleum for four years from 1 - 5 -85 for D - 17 structure area 
measuring 24. 78 sq . kms ( o fsho e ) the particulars of which 
are given in schedule A annexed hereto . 


(i) Rs. 47- for the first year of the licence ; 
( i) Rs. 20 / - for the cond year of the licence ; 
(iii ) Rs. 1000 /- for the third year of the licence ; 
(iv ) Rs. 200 / - for the fourtlı year of the licence ; 
( v ) Rs. 300 /- for the first and second year of renewal. 
( g ) The Commission shall be at liberty to determine the 

relinquishing of any part of the area covered by the 
exp oration licence by giving not less than two month 
notice in writing to the Central Governmint as re 
quired by sub -rule ( 3 ) of the rule 11 of the Petro . 

leum & Natural Gas Rules , 1959 . 
( h ) The Commission shall immediately on demand sub 

mit to Central Government confidentially a full re 
port of the geological data of all the minerals found 
during the exploration of oil and natural gas and 
shall submit without fail every six months the re 
sults of all operations, boring and exploration to the 
Central Government. 


The Grant of Licence is subject to the terms and condi 
tions mentioned below . 


( a ) The Exploration Licence should be in respect 

Petroleum 


of 


( b ) If any minerals are found during the exploration 

work , the comission should bring that to the 
no ‘ice of the Central Government with full par 

ticulars thereof. 
(c ) Roval: y at the rates mentioned below shall be 

charged . 
( i) Rs. 61/ - per metric tonne or such rates as may 

be fixed by the Central Government from time 
to time on all crude oil and casing head con 
densate . 


against the hazard of fire under sea bed and , or on 
the surface and shall keep such equipment , sup 
plies and means to extinguish the fire at all times 
and shall pay such compensation to third party 
and /or Government as may be determined in case 

of damage due to the fire . 
(1 ) This exploration licence shall be subject to the 

provisions of the Oil Fields (Regulation and 
Development ) Act, 19 .18 ( 53 of 1948 ) and the 

Petroleum and Natural Gas Rules 1959. 
( k ) The Commission chill nyarute rispert of the Priro . 

leum Fxp r - a -ion Licence in the form ornlimnhle to 
ofshore areas as approved by the Central Govern 
ment. 


( ii) In case of natural gas, to such rates as may 

be fixed by the Central Government from time 
to time. 


( 1) The Commission should render , Bathymetric , hntton 

somnian Currant molt poparin data mo lected Horing 
ihr drillino lexnlara inn aparutions / sporyev . to Minis 
try of Defence Naval Headquarters in the usual 
manner . 


The royalty shall be pait to the Pav & Accounts 
Officer , Ministry of Petroleun , New Delhi. 


(n ) The entire data is processed in India . 


(d ) The Commission shall within the first 30 days of 

every monóh furnish to the Cenéral Government, a 
full buoner return showing the quantity and gross 
value of all crainf o l rasina hend condensate and 
natural pas ohtained during the proceeding month in 
pursuance of the licence . The retiran chall be in the 
form given in Schedule B annexed hereto . 


( o ) Conins nf the nato rilami Pov ONGC in this area 

ir molt nomilnhlo free of cost in Ministry of De 
fence. Chief Hydro . 


( p ) Foroinn Vesnals if droingene for survev . are in undoroo 
( e ) The Commission shall alomonit a form of PS Anoni. 

PNG 

pogond ampurier 
as seruri v : s required by rule 11 of the 

inom - pʻining hva annan of Inntinn 

Naiv Sooniglietia rfli ara ning to denincent Arla 
Rules, 1959 . 

ponto rotire hout thn nuorisont of murh vessel in 

Indt n is to the given to facilitate deputation of the 
( f ) The Commirainn shall now every vens in advance a 

Inspec- ion team . 
fee in respart of the licenca calculated at the 

( g ) The cata of rommen smart Icesantinn af rusunu be 
fclowinn rates for morh sange Kilom : ter pait 
thereof covered by the licence , 

intimated to facilitate future operational planning . 

SCHEDULE A , 
Technical data for PEL - D - 11 and D - 12 
( 1 ) Sructure 

D - 11 and D - 12 
( 2 ) Area 

712 sq . kms. 
(3) Geographical coordinates. 


Longitude 

Latitude 
Point 
- 2 

3 
70° 35 33 " E 

19° 28 22.8" N 
70° 40 45 " E 

19° 30 24 " N 
70° 39 24 - 37 " E 

19° 0 48 .60 " N 
70° 52 26 . 4 " E 

19° 05 28 - 30 " N 
(4 ) Approximate distance from the prominent places of land . 

Bombay 225 kms. 

Dehanu 230 Kms. 
(5) Approximate depth ofwater 84 Mts . 
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SCHEDULE B 


Monthly return of crudo oil, cazing -hcad condongate and natural gas produced and value thereof. 

Potroloum Exploration Licence for 

Area 
Month and Year 

A . Crude Oit 


Remarks 


Total No, of 
Metric Toines 
obtained 


No . of Motric Tonnos 
unavoidably lost or 
toturnod to natural 
rogorvoir 


No. of Motrio Tonnos 
used for purpose of 
petroloum exploration 
operation approved 
by the Contral 
Govornmont 


No . of Motric 
tonnes obtained 
less columns 2 
and 3 


I 


B . Casing hood condensato 


Remarks 


Total number of Metric No. of Metric Tonnes 
Tonnes obtained unavoidably lost or 

returnod to natural 

xeservoir 


No. of Metric Tonnes 
usod for purposes of 
petroleum exploration 
approved by Central 
Govt. 


No. of Metric Tonnes 
obtained less columns 2 
and 3 


3 


C . NaturalGas 


Remarks 


Totalnumber of cubic 
metres obtained 


Number of cubic metres Number of cubic metres 
unavoidably logt og rc used for purposes of 
turned to naturalroser potroloum exploration 
voir 

approved by the Central 
Govornment 


Number of cubic metres 
obtained less columns 2 
and 3 


4 


I. Shri 

do hereby solemnly and giaceroly doclare and afirm that the information in this 
return is trueand correct in every particular and make this solomn doclaration conscientiously belfoving tho game to be true . 


By order in the name of the President of India , 


(Signature ) 


The 11h October 1985 

ORDER 


SUBJECT : Grant of Putroleum Exploration Licence for D . 

11 und D - 12 . (DCS areu ) meusuring 712 sq . 

kms. to ONGC ( BOP ) , 
No. 0 - 12012 / 27 /83- Prod . - In exercise of the powers 
conferred by clause ( i ) of sub - rule ( i ) of rule 5 of the 
Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 , the Central Govern 
ment hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission 
Tel Bhavan . Dehradun (herein after referred to as Com 
mission ) & Petroleum Exploration Licence to Prospect for 
Petroleum for four years from 1 -9 - 1982 for D - 11 and D 12 
(DCS uren ) mcasuring 712 sq. kms. (offshore ) . However , 
for the fourth year , the area will be only 382 .43 sq . kms. 
the particulars of which are given in Schedule A annexed 
hereto . 

The Grant of Licence is subject to the terms and condi 
tions Thentioned below . 

3 - 311 GI/85 


P . K . RAJAGOPALAN 

Dok Oiilca 
( a ) The Exploration Licence should be in respect of 

Petroleum . 
(b ) If any minerals are found during the exploration 

work , the commission should bring that to the 
notice of the Central Government with full par 

ticulars thereof. 
( c ) Royalty at the rates mentioned below shall be 

charged . 
(i ) Rs. 61 / - per metric tonne or such rates as thai 

be fixed by the Central Government from time 
to time on all crude oil and casing head cori 

dongate. 
( ii) In case of natural gas , at such rates as may 

be fixed by the Central Government from timo 
to time. 


The royalty shall be paid to the Pay & Accodata , 
Officer, Ministry of Petrolcun , New Delhi. 
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- 


- 


plics and means to cxtinguish tho fire at all times 
and shall pay such compensation to third party 
and / or Govaromont A day he dotarmiood in cils 
of damage due to the fire . 


( ) This exploration licence shall be subject to 

provisions of the Oli Fields ( Regulation 
Development ) Act, 1948 (53 of 1948 ), and 
Petroleum and Natural Gaz Rules 1959 . 


the 
and 
the 


(k ) The Commission shall execute a deed of the Potro 

ſeum Exploration Licence in the form applicable to 

offshore areas as approved by the Central Govern 
ment. 


( d ) The Commission shall , within the first 30 days of 

every month , furnish to the Central Government, a 
full proper return showing the quantity and gross 
valuc of all crude oil, casing head condensate and 
natural as obtaincd during the proceeding month in 
pursuance of the licence . The return shall be in the 

forn given in Schedule B annexed horeto . 
( 0 ) The Commission shall deposit a yum of Rs. 6000 / 

as security as required by rule 11 of the PNG 

Rules, 1959. 
( f ) The Commission shall pay every year in advance a 

fco in respect of the licence calculated at the 
following rates for each square Kilometer of part 
thereof covered by the licence . 
(i ) Rs. 4 / - for the first year of the licence ; 
( ii ) Rs. 20 / - for the second year of the licence ; 
( iü ) Rs. 100 / - for the third year of the licence; 
( iv ) Rs. 200 /- for the fourth year of the licence; 

( v ) 300 /- for the first and second year of renewal; 
( 8 ) The Commission shall be at liberty to determine the 

relinquishing of any part of the area covered by the 
exploration licence by giving not less than two 
months notice in waiting to the Central Government 
as required by sub -rule ( 3 ) of the rule 11 of tht 

Petroleum & Natural Gas Rules , 1959 . 
(h ) The Commission shall immediattly on demand submit 

to Contral Government confidentially a full report 
of the geological data of all the minerals found 
during the exploration of oil and natural gas and 
shall submit without fail every six months tho re 
gults of all operations, boamnig and exploration to tho 

Central Government . 
(i) The Commission shall tako preventive measures 

against tho hazard of fire under sea bed and / or on 
the surface and shall keep such equipment. sup 


(1) The Commission should render, Bathymetric , bottom 

samples , Current and magnatic data collected during 
the drilling / exploration operations / survey to Minis 
try of Defence Naval Hoqdquarters in the usual 

manner , 
( m ) ONGC ensure security of Occanographic data . 
(n ) The entire data is processed in India . 


( o ) Copies of the data collected by ONGC in this area 

is made available free of cost to Ministry of De 
fence Chlef Hydro . 


( p ) Foroign Vessels If deployed for survey , are to undergo 

naval security inspections by a team of Indian 
Navy Specialists officers prior to deployment. Ade 
quate notice about the arrival of such vessel in 
India is to be given to facilitate deputation of the 
Inspection team . 


( q ) The date of commencement / cessation of survey be 

intimated to facilato future operational planning , 


SCHEDULE A 
Geographical coordinates of D -17 Structure area measuring 24 . 78 sq. kms, (olfshore) 


Point 


Longitudo 


Latitud ; 


A 
B 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 
· 
. 


. 
. 
· 


18° 
18° 


71° 
71° 
71° 
71° 


11 
12 
10 
8 


12 -34 
5 2 - 34 " 

25 " 
31 " . 91 " 


39 
38 
35 
36 


55 .95 " 
38 . 92 
37" 
58 - 58 " 


D 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


18° 


SCHEDULE B 


Monthly return of crude oil, casing- head condensato and natural gas 

produced and value thereof. 


Potroleum 


Exploration Licence for 
Area 


Month and Year 

A . Crude Ol1 


Total No . ofMotric Tonnes 
obtafood 


Romarks 


No. of Metric Tonnos 
unavoidably last or 
roturbed to natural re 
sorvoir 


No . of Metric Tonnos No. of Metric tonnos 
used for purpose of obtained loss columns 2 
petroleum exploration and 3 
operation approved by 
the Contral Government, 
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B - Casing head condensate 


Remarks 


Total number of Metric Tonnes Ne, of Metric Tonnes 
obtained 

unavoidably lost or 
returned to natural re 
servoir 


No. of Metric Tonnes 
used for purposes of 
petroleum exploration 
approved by Central 
Govt . 


No. of Metric Tonnes 
obtained less columns 2 

and 3 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


iar 
, 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


C -Natural Gas 


Remarks 


Total number of cubic metres Number cubic metres 
obtained 

unavoidably lost of 
returned to natural re 
servoir 


Number of cubic metres 
used for pump cases of 
petroloum exploration 
approved by the Contrul 
Government 
- 


Number of cubic inetres 
obtainc less colunins 2 
and 3 


- - 


- - 


- - - 


-- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 

2 


- - - 


-- - 


- - - 


- 


I. Shri - - - - 
information in this return is true and 
the same to be truc . 


correct inevery 


- - do hereby solcmaly and sincerely declaro and affirm that 1179 
particular and make this solemd declaration conscientiously believing 


By order in the name of the President of India . 


(Signature ) 
P . K . RAJAGOPALAN 

Desk Officer 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(DEPARTMENT OF STEEL ) 
New Delhi, the 15th June 1985 

RESOLUTION 
No . E . 11015 ( 5 ) / 84 .Hindi ( . ). — The tennure of the Hindt 
Salabakar Samiti of the Ministry of Steel and Mines set up 
vide this Department Resolution No. E . 11015 ( 2 ) / 80 - Hindi 
dated 9th April, 1981, which expired on 10th April, 1984 , is 
here by extended upto 31st December , 1984 . 


MINISTRY OF TRANSPORT 
DEPARTMENT OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 8th October 1985 
No , ERB - 1 /85 /6 / 20 .- The Government of India have de 
cided that the existing posts of Director ( scalc Rs. 2500 
2730 ) and “Additional Director , Railway Board ( scale Rs. 
2250- 2500 / 2000 -2250 ) should be redesignated 5 Executive 
Director , and Additional Executive Director , Railway Board , 
respectively . 

ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India for general information, 

A . N . WANCHOO 
Secy. Railway Board & 

Ex- officio Jt. Secy . 
to the Government of India 


ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to 
all Stato Governments and Union Territory Administrations , 
Prime Minister s Office, Cabinet Secretariat, Department of 
Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Com 
mission , Presidents Secretariat, Comptroller and Auditor 
General of Indio Accountant General, Central Recenues and 
all Ministrics and Departments of the Government of India . 


ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of india for general information . 

A . K . AGARWAL 

Jt, Secy. 


DEPARTMENT OF CULTURE 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 
New Delhi, the 14th October 1985 

RESOLUTION 
No. 6 / 1 / 79- PP , - The crstwhile Ministry of Irrigation s 
Resolution No. 6 / 1 / 79 - PP dated 10th March 1983 , setting 
up the National Water Resources Council ( Published in the 
Gazette of India , Para I Section - 1 dated 26th March 1983 ) 
stands amonded as below : 

( 1 ) In para 3 of the Resolution , the composition of the 
National Water Resources Council will be as follows : 
( 1 ) Prime Minister 

Chairman. 
( 2 ) Union Minister of Water Resources 

Vice Chairman . 
( 3 ) Unlon Minister of Finance 

Member. 
( 4 ) Union Minister of Agriculture and Rural Develop 

ment - Membor. 


New Delbi the 5th September 1985 
No . F . 7 -6 / 84 -CH . 3 . - In partial modification of notifica 
tion franber F .7 - . . / 84 . CH . 3 dated 11th September , 1984 , 
Acharya Sempa Dorico , Reader in the Central Institute of 
Higthor Tibetan Studies, Varanasi has beca nominated as a 
momber of the Board for the residual period in place of Prof . 
L . M . Jazhi. 

B . N . SHARMA 
Astt Educatiobal Adviser 
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( 39 ) Chief Minister , Mizoram 

Member . 
(40 ) Chief Minister, Pondicherry 

Member , 
Secretary , Ministry of Water Rosources will be the Secre 
tary of the National Water Rosources Council" . 

(2 ) Para 7 of the Resolution also stands amended as . 
under : 

way. The Ministry of Water Resources shall furnish such 
administrativo or other resistance as may be required " . 

ORDER 
ORDERED that this Resolution be communicated to all the 
State Governments and the Union Territories, the Private and 
Military Secretaries to tho President, Primo Minister s Offico. 
tho Comptroller and Auditor General of India , the planning 
Commission and all Ministries /Departments of the Central 
Government for information . 

ORDERED also that this Resolution he published in the 
Gazotte of India and tho concerned State Governments by 
requested to publish it in the State Gazettes for gonoral 
infromation , 

RAMASWAMY R . IYER , Secy . 


(5 ) Union Minister of Energy 

Member . 
(6 ) Union Minister of Transport 

Member. 
( 7) Union Minister of Urban Devolopment 

Member . 
(8 ) Union Minister of State for Science and Techno 

logy - Member. 
(9 ) Union Minister of State for planning , 

Member. 
( 10 ) Chlef Minister , Andhra Pradesh 

Member. 
(11 ) Chief Minister, Assam 

Member . 
(12) Chief Minister, Bihar 

Metuber . 
( 13 ) Chief Minister, Gujarat 

Member 
( 14 ) Chicf Minister, Haryana 

Member 
( 15 ) Chief Minister , Himachal Pradesh 

Member. 
( 16 ) Chief Minister , Karnataka 

Member, 
( 17 ) Chief Minister, Jammu & Kashmir 

Member 
( 18 ) Chicf Minister, Kerala , 

Member 
( 19 ) Chief Minister, Madhya Pradesh 

Member, 
( 20 ) Chic Minister , Maharashtra -- 

Member. 
(21 ) Chicf Minister, Manipur 

Momber. 
( 22 ) Chief Minister , Meghalaya -- 

Meraber , 
( 23 ) Chief Minister, Nagaland 

Member , 
( 24 ) Chicf Minister, Orissa 

Member. 
( 25 ) Chief Minister, Punjab 

Membor . 
( 26 ) Chief Minister, Rajasthan 

Membor . 
( 27) Chief Minister , Tamil Nadu 

Member . 
(28 ) Chicf Minister , Sikkim 

Member , 
( 29 ) Chief Minister, Tripura 

Momber. 
( 30 ) Chief Minister , Uttar Pradesh 

Member . 
(31 ) Chief Minister, Wost Bengal 

Member. 
( 32 ) Chief Commissioner , Andaman & Nicobar Island 

Member . 
( 33 ) Chief Minister , Arunachal Pradesh 

Member. 
(34 ) Chief Commissioner , Chandigarh 

Momber , 
( 35 ) Administrator, Dadra & Nagar Haveli 

Momber. 
(36 ) Lieutenant Governor, Delhi , 

Member . 
Chief Minister , Goa , Daman & Diy 

Member. 
(38 ) Administrator, Lakshadweep 

Momber. 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 18th October 1985 

RESOLUTION 
No. 2 -11016 / 3 / 85 -Rajbhasha Niti - - In continuation of 
Ministry of Labour s Resolutions of even number dated the 
3rd July , 1985 and 19th August, 1985 , theGovernment of India 
have decided to nominate the following persons as members 
of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Labour : - - 
1. Shri Balkavi Bairagi, 

Member of Parliament 
(Lok Sabha ), 
102 . External Affairs Hasil Representatives from the 
New Delhi. 

Committee of Parliament 
2 . Shri Vithalbhai M . Patel, on Official Language . 

Member of Parliamont, 
(Rajya Sabha), 
191, South Avenuo, 

New Delhi. 
3 . Prof. Pathan , 

Jangamwadi, 

Distt. Nanded (Maharashtra ) 
4 . Shri V . R . Chandrashekharan , 
General Secretary , 

Nominated by the 
Dakshin Bharat Hindi Prachar Department of official 
Sabha , Tyagraj, 

| Language. 
Madras , 
5 . Prof. P . N . Pushp , 

33, Gogi Bagh , 

Srinagar (Jammu & Kashmir ). ) 
6 . Chaudhari G .S . Dhara Singh , 

President, 
Kerala Hindi Şahitya Mandal, 
House No. VIII/2079 , 
Palace Road, 
Cochin -682002 (Kerala ) 


ORDER 


ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to all State Goverorçats and Union Territory Administrations , 
Prime Minister s Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of 
Parliamentary Affairs , Lok Sabha Socretariat, Rajya Sabha 
Secretariat, Planning Commission, President s Secretariat, 
Comptroller and Auditor General of India , Accountant Gone 
ral, Central Revenues and all Ministries and Departments 
of the Government of India and all Offices of the Ministry of 
Labour including Autonomous and Semi-Autonomous Bodies. 

ORDERED also that the Resolution bo published in the 
Gazette of India for general information , 

KARNAIL SINGH , Jt . Socy., 
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EN 


New Delhi, the 11th October 1985 
No. Q - 16011 / 7 / 885 -WE.- - In pursuance of Kute - 8 ct the 
Rules and Regulations of the Central Board for Workers 
Education , the Government of India hereby nomicate Shri 
N . M . Adyanthaya , M . L . A . and President of INTUC , karna 
taka Branch , Pintos Lande, Mangalcrs as a 0 :00 Di the 
Governing Body of the Central Board for Workers Education 
vice Shri G . Sanjeeva Reddy, Vice - President, INTUC , 6 / B . 
L . T . G . H . Barkaipwa, Hyderabad , with effect froni 16th 
Soptember, 1985 . 

The 18th October 1985 
No . 0 . 16011 /2 / 84 -WE . Whereas in the Ministry of 
Labour Notification No . 0 - 16011 / 2 / 84 -WE dates wc 12 . 6 
February , 1985 , the name of Dr. V . Venkatesan , IAS , Direc 
tor General and Lxccutive Vice - Chairman of the Nacional 
CouncD for Cooperative Training, New Dcihi was notifi : d for 
information of the public . to serve on thi Central Board for 


Workers Education as w -optoi mamber with offect from the 
date of issue of the Notifkation. 

Whereas in acordance with the Rule 4 . ( iii ) of the Rules 
and Regulations of the Central Board for Workers Education , 
where a person is a member of the Board by virtue of any 
cilice held by him , his membership shall terminate when he 
" ases to be an cff .cc , and the vacancy so causad shall 
ne filled by bis fuccessor to that office . 

Whereas now Shri Rai Singh , IAS, has been appointed as 
the Direcor -General and Executive Vice - Chairman of the 
National Council for Cooperative Training, New Delhi, it is 
notified , for information of the public , that Shri Rai Singh , 
IAS, shall serve on the Board representing the National 
Council for Cooperative Training Vice - Dr. V . Venkatesad , 
IAS with effect from the date of issue of this Notification 

CHITRA CHOPRA , Director 
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